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Es 1st auch, wie dort
und
Fiir    den    ursprtinglichen    ElementarprozeB    gilt    nach Abschn. 96
Somit gilt auch fur ihn
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Der Wirkungsgrad des beliebigen adiabatischen Ele-mentarprozesses ist gleich dem eines Carnotschen Pro-zesses zwischen den gleichen Grenztemperaturen,
In endlichen Kreisprozessen mit Warmezufuhr unter verander-licher Temperatur werden also diejenigen Teile der Warme am besten ausgeniitzt, die unter den hochsten Temperaturen zugefiihrt werden.
Zwischen den kleinen Warmemengen dQ^ und dQ% und den Grenztemperaturen Tl und T^ des Elementarprozesses besteht die Beziehung
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Wahrend also d yi und d Q2 immer ungleich sind, und zwar d (, _ sind diese Quotienten von gleicher GroBe. Schreibt man daher in einem endlichen KreisprozeB wie Fig. 196 diese Beziehung fur alle Elementarprozesse an und addiert, so erhalt man
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Die Summe aller Quotienten dQjT nimmt also bei der Warmeent-ziehung um ebensoviel ab, als sie bei der Warmezufuhr zunimmt. Schreibt man Gl. 4 in der Form
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und faBt dies als algebraische Summe aller Quotienten dQjT langs des Kreisprozesses auf, wobei die zugefiihrten Warmeelemente positiv, die abgeleiteten negativ anzusetzen sind, so kann man schreiben ,
?=0........(5)s gleich grofi betrachten.
